ADAM RYDEL 


doktór medycyny 


urodzony 21. października 1872 roku, po długiej i ciężkiej chorobie, 
opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 31. maja Igl4 r. 


Pogrzeb odbędzie się we wtorek dnia 2. czerwca b. r. o godz. 5. po południu z domu żałoby L. 3 przy 


ulicy Jul. Dunajewskiego. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we Środę dnia 3. czerwca b. r. o godzinie Io. rano w kościele OO. Reformatów. 


Osobne zawiadomienia rozsyłane nie będą. 


Zaklad pogrzebowy Jana Wólńego w Krakowie. > sa Związkowa w Krakowie 


